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Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing 15 
maart 2017 


Nieuwsbericht | 21-03-2017 


Op woensdag 15 maart hebben van de 12.893.466 kiesgerechtigden 10.563.456 personen hun stem uitgebracht voor 
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. 


NOS 


Geschatte opkomst Tweede Kamerverkiezingen 81 
procent in 2021, vergelijkbaar met 2017 


Bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft naar schatting 81 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Dat meldt 
onderzoeksbureau Ipsos. Het opkomstcijfer is ongeveer vergelijkbaar met de verkiezingen van 2017, toen 81,9 van de 
stemgerechtigden had gestemd. Ipsos benadrukt dat het om een schatting gaat. 


